Al 


ANTONI SCHEBRECHIN 


Nadkonduktor Kolei północnej, Gzłonek Weteranów wojskowych, Obywatel Miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 80, po długiej a dolegliwej słabości, opatrzony Świętemi 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 28 Czerwca 1893 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z córkami i synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z Olszy L. 14 w Piątek dnia 50 Czerwca 
o godzinie 4 popołudniu, wprost na Cmentarz. 


MSZA ZALOBNA 


odprawioną zostanie w Sobotę dnia I Lipca b. r. o godz. 8 rano w Kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


